pensyonowany maszynista c. k. kolei państwowej 


przeżywszy lat 42, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zmarł dnia 14 stycznia 1913 roku. 


W bezmiernym smutku pozostała żona wraz sześciorgiem małoletnich sierót zaprasza Krewnych, 

Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu 

przedpogrzebowego na cmentarzu, które odbędzie się w piątek dnia 17 b. m. o godzinie 3-ciej 
po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 18 b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele św. Floryana. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


